EDWARD STOMREICH 


Inzynier krajowy 


przeżywszy lat 67, po długiej i ciężkiej chorobie opatrzony św. Sakramentami, przeniósł 


się do wieczności dnia 4-go Października 1880 r. 


W ciężkim żalu pogrążone dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 


we środę dnia 6 b. m. o godzinie 4 popołudniu z domu Nr. 170 przy ulicy Gołębiej wyższej wprost na cmentarz. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. : x 


